Análisis de True Ring Size: ¿es fiable un medidor de anillos en el móvil para comprar online?
Un medidor de anillos sin conexión que se calibra con una tarjeta bancaria y convierte entre seis sistemas de tallas. Comparado con tres rivales reales.
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True Ring Size es un medidor de anillos gratuito y sin conexión para iPhone y Android que convierte la pantalla en un calibre. Coloca un anillo sobre el cristal, o ajusta dos guías al dedo, calibra una vez con una tarjeta bancaria y lee el resultado en tallas de EE. UU., Reino Unido, UE, Japón, China y Rusia, en una descarga de 30,7 MB cuya ficha de Google Play declara que no recopila ningún dato.
Aviso de transparencia: AppStoryo está operado por el estudio que desarrolla True Ring Size. La comparativa siguiente usa criterios verificables públicamente y nombra alternativas reales.
¿Qué mide realmente True Ring Size?
Un diámetro interior en milímetros, y nada más. Cualquier talla de anillo es una etiqueta asignada a un círculo de un diámetro interior concreto, así que True Ring Size mide ese círculo en la pantalla y después busca la etiqueta. Muestra a la vez el diámetro y la circunferencia, en milímetros y en pulgadas, de modo que un anuncio expresado en cualquiera de esas unidades encaja sin hacer cuentas.
El paso de ajuste es de 0,05 mm, lo bastante fino como para que el límite lo imponga el método de medición y no el control. La versión de iOS ocupa 30,7 MB, funciona en iOS 13.0 o posterior y está listada para 130 modelos de dispositivo. Consigue True Ring Size para iPhone o en Android.
¿Por qué pide True Ring Size calibrar con una tarjeta bancaria?
Porque un teléfono no sabe cuánto miden sus propios píxeles en milímetros. Android expone una densidad lógica que, en palabras de la propia plataforma, es un factor de escala en el que un píxel independiente de densidad equivale a un píxel en una pantalla de aproximadamente 160 ppp: una aproximación por diseño, como explican la guía de densidades de pantalla de Android y la referencia de DisplayMetrics.
La dispersión entre iPhones lo deja claro. Las especificaciones técnicas de Apple sitúan el iPhone 16 en 460 ppp y el iPhone 11 en 326 ppp, así que un círculo dibujado con un número fijo de píxeles resulta un 41 % más ancho en una pantalla que en la otra. La calibración elimina la conjetura: ajustas una vez un objeto de tamaño conocido y todas las lecturas posteriores se escalan a partir de esa medida y no de una categoría del fabricante.
La tarjeta sirve porque su tamaño es una norma, no una costumbre. El Doc 9303 Parte 5 de la OACI fija la tarjeta ID-1 en 85,60 mm por 53,98 mm. True Ring Size acepta también una pila AA o AAA si no tienes una tarjeta a mano.
¿Hasta qué punto es preciso un medidor de anillos en pantalla?
Lo bastante como para comprar con él, y la propia aplicación lo dice en vez de dejar que lo descubras. Antes de calibrar etiqueta la lectura directamente en pantalla:

Aproximado: se usa una estimación de tu pantalla. Calibra con una tarjeta para mayor precisión.
Esa honestidad vale más que una promesa de precisión. El techo lo marca el objeto de referencia, no el software: la misma especificación de la OACI admite en la tarjeta ID-1 una tolerancia de más menos 0,75 mm en cada dimensión, de modo que una calibración puede heredar casi un milímetro de error antes de colocar el anillo. Medir dos veces, con los dos modos, es la forma de saber si has caído dentro de esa banda.
Los protectores de pantalla, un teléfono sostenido en ángulo y un anillo más ancho que la pantalla empujan la lectura en la misma dirección: hacia fuera. True Ring Size en Google Play incluye un aviso específico para ese último caso y te remite al método del dedo.
¿En qué se diferencian el modo anillo y el modo dedo?
El modo anillo es una comparación; el modo dedo es una estimación. En el modo anillo colocas sobre el cristal un anillo que ya te queda bien y ajustas un círculo con los dedos hasta que los bordes coinciden: mides un objeto rígido contra una pantalla calibrada. En el modo dedo deslizas dos guías hasta los bordes del dedo, a la altura del nudillo.
La aplicación reconoce que el segundo método es más blando y explica por qué en pantalla: el dedo es blando y ovalado, así que hay que medir en el nudillo y no en la yema, y verificar en la pestaña del anillo siempre que exista un anillo que quede bien. Usa el modo dedo para un regalo sorpresa y el modo anillo para todo lo demás.
¿Entre qué sistemas de tallas convierte True Ring Size?
Seis: Estados Unidos y Canadá, Reino Unido y Australia, UE e ISO, Japón, China y Rusia. El conversor funciona en ambos sentidos —introduce una talla que ya conozcas o busca en la tabla completa por talla o por milímetros—, así que una talla británica de una joyería y una talla japonesa de un anuncio de importación acaban en el mismo diámetro.
Las tallas se guardan por persona, mano y dedo, con una etiqueta que indica si salieron del método del anillo, del método del dedo o se escribieron a mano. Para un anillo de compromiso esa etiqueta importa más que el número: te dice después cuánto puedes fiarte. True Ring Size en la App Store guarda todo en el dispositivo.
¿Cuándo no es True Ring Size la herramienta adecuada?
Cuando el anillo no es una alianza lisa. Las alianzas anchas y los perfiles de ajuste confort necesitan una talla por encima de la medida, y la aplicación no modela eso; un joyero sí. Para un nudillo hinchado o con artritis, un medidor físico llevado durante un día gana a cualquier lectura aislada.
Tampoco es la herramienta adecuada si necesitas la interfaz en tu idioma: la ficha de la App Store está solo en inglés, frente a seis idiomas de un rival y ocho de otro. Y no sirve para medir brazaletes o pulseras, ni cuando de todas formas va a hacer falta una medición profesional.
Una advertencia más: es la versión 1.0, con una sola valoración en la App Store y más de 50 descargas en Google Play. Todavía no hay un cuerpo de experiencia de usuarios detrás.
¿Qué medidor de anillos deberías usar en realidad?
Tres alternativas reales, todas gratuitas de descargar, todas comprobadas en sus fichas vivas de la App Store el 23 de septiembre de 2026.
Elige Ring Sizer by Jason Withers si además de medir quieres comprar
	Uniqo Lab FZC, versión 4.0.6 del 13 de agosto de 2026, con 4,5 de nota a partir de 6.813 valoraciones: con diferencia, el mayor volumen de opiniones de la categoría.
	Incluye un catálogo de joyería, un feed de Instagram y un formulario de consulta que llega por correo a los asesores del vendedor.
	Localizada a seis idiomas, frente a uno de True Ring Size.
	Su propia ficha declara la contrapartida: la experiencia sin anuncios es una suscripción de pago y la descarga ocupa 80,4 MB.

Elige Ring Sizer - Size Measure App si quieres medir en un Apple Watch
	LightApps OU, versión 2.3.5 del 5 de diciembre de 2025, con 4,2 de nota a partir de 2.400 valoraciones.
	Su ficha anuncia compatibilidad con Apple Watch, que ninguna de las otras ofrece.
	Ocho idiomas listados: la más amplia de las cuatro.
	También es con diferencia la más pesada, 224,5 MB, unas siete veces el tamaño de True Ring Size.

Elige Ring Sizer Tool si te basta una herramienta pulida de un solo propósito
	Appcano LLC, versión 1.0.7 del 22 de enero de 2026, con 4,7 de nota a partir de 607 valoraciones: la media más alta de las tres.
	68,1 MB, solo en inglés, centrada exclusivamente en medir.
	Su propia ficha indica que todas las funciones quedan tras una suscripción anual de renovación automática.

Elige True Ring Size si quieres que ni el dinero ni los datos se muevan
	Gratuita, sin suscripción, sin compras dentro de la aplicación y sin publicidad, así que no se reserva ninguna función.
	Funciona sin conexión a la red; la sección de seguridad de los datos de Google Play declara que no se recopila ningún dato y no se comparte nada.
	30,7 MB y basta con iOS 13.0: el listón de hardware más bajo de las cuatro.
	Calibración con una tarjeta ID-1 o una pila AA, paso de 0,05 mm y seis sistemas de tallas, incluido el ruso, que las demás omiten.

Si solo contaran las valoraciones, Jason Withers ganaría en volumen y Ring Sizer Tool en media. True Ring Size gana en las dos cosas que una valoración no muestra: no hay nada de pago y nada sale del teléfono. Descarga True Ring Size para iPhone o consíguela en Google Play.
True Ring Size: tus preguntas resueltas
¿True Ring Size es gratis?
Sí, en sentido estricto: sin suscripción, sin compras dentro de la aplicación y sin publicidad, así que no se reserva ningún modo de medición ni ninguna conversión. Dos de las tres alternativas comparadas aquí ponen tras un pago recurrente la experiencia sin anuncios o su conjunto completo de funciones.
¿Funciona True Ring Size sin internet?
Sí. Cada medición, conversión y talla guardada se calcula y se almacena en el dispositivo, así que funciona en modo avión. La sección de seguridad de los datos de Google Play declara que no se recopila ningún dato y que no se comparte nada con terceros.
¿Cómo se calibra la pantalla?
Abre los ajustes, apoya cualquier tarjeta bancaria en la pantalla en vertical y redimensiona el marco hasta que coincida con la tarjeta borde con borde. Una pila AA o AAA sirve igual. Solo se hace una vez por dispositivo.
¿Por qué me sale una talla distinta cada vez?
Normalmente es el dedo, no la aplicación. Los dedos se hinchan con el calor, la sal y el ejercicio, así que una lectura de nudillo por la tarde difiere de la de la mañana. Repite en una pantalla calibrada, mide el nudillo y no la yema, y contrasta con el modo anillo.
¿Puedo medir sin tener un anillo?
Sí, para eso está el modo dedo. Desliza las dos guías hasta los bordes del dedo a la altura del nudillo y lee la talla. La propia aplicación avisa de que el dedo es blando y ovalado, de modo que el método es aproximado.
¿Entre qué sistemas nacionales convierte?
Estados Unidos y Canadá, Reino Unido y Australia, UE e ISO, Japón, China y Rusia, en ambos sentidos. Busca en la tabla completa por una talla que conozcas o por un diámetro en milímetros, y fija un sistema por defecto para que cada lectura aparezca en el que usas al comprar.
¿Es suficiente para pedir un anillo de compromiso online?
Para una alianza lisa, en una pantalla calibrada y contrastada con un anillo que ya queda bien, es una base razonable para un pedido online. Para una alianza ancha o de ajuste confort, que lo confirme un joyero: un ajuste de talla cuesta menos que una devolución.
¿En qué teléfonos funciona True Ring Size?
En iOS exige la versión 13.0 o posterior y está listada para 130 modelos, lo que cubre iPhones de varias generaciones atrás. La versión de Android está en Google Play. Cualquier dispositivo funciona mejor tras calibrarlo, porque la densidad de pantalla varía enormemente entre modelos.
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